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USBJ 妄続 MO ドライブ ■ _ 〜簡単接続ガィド〜 


巧じみにホ読み<だない I 


1 パッヶ ー V の内容をお認しまる。 

確認した項目には / を巧けてください。 


万一、不足している物があリました6、お買いホめの販売店にご連絡ください。 
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があリまず。 


□ MO ドライブ(本体） . 1台 




□縦置き用スタンド . 

□ゴム足 . 

□USB ヶーブル (80 cm ). • 


. 1本 

□イジエクトピン . 


. 1本 


イジェクトピンは、縦置きスタンドに収納できまず。 
詳しくは電子マニュアルを参照してください。 


□ユーティリティ CD ( CD - ROM ). m 

^ Windows 用ドライバ- MO ユーティリティインストーラ「簡単 t ットアップ」、 

本製品の電子マニュアル ( PDF ファイル)が収録されていまず。 

囚 はじめにお読みくださし、(本紙） . 1巧 


X 本製品を個包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款 
が記載されていまず。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要になリまずので、大切 
に保管してください。 

X 別紙で追加情報が同個されているときは、必ず参照してください。 


7本製品を設置します。 

[ Windows では USB ケーブルは^^巧続しないでく ださい。 

WindowsMe では簡単它ッ ト アップを起動する前に巧続すると、システム 
が停止するのでごミ主意<ださい。 

Windows 搭載パソコンでは、手順 5 で接続します。 

乂 「次の新しいドライバを検索していまず：（じ又下略）」というッたージが表示さ 
1 れたときは、[キトン tz ル]をクリックして作業を続けてください。 

V ___ J 


本製品は夕の図の向きで設置してください、 


縱置きの場含縦置き用スタンドに図の向きで取リ巧けます。 



〈横から見た図> 



横置きの場を雇面の四隅にゴム足を貼リ巧け、図の向きで設置します。 



( Mac OS X を使用している方 

本製品をパソコンに取リつけてそのまま使用できまず。 

Mac OS 8. 6/9を使用している方 

電子マニュアルを参照して [ M 0- PU 2 シリーズユーティリティ]をインストー 
ルしてか 6 本製品をパソコンに接続して ください。 

( X •手順 ミ！: i 降は、 Windows 搭載パソコン用の説日月でず。 __ 


r "a 

Windows を使用している方 

本製品には、本製品を使うために必要な作業を案内するプ□グラム「簡単 tz 、 ソ 
トアップ」が付属しています。手順 3 じ又降に従って tz 、 ソトアップしてください。 

•X 画面の色数は [H 旧 h Color (16 ビット） ]1 U 上に設をしておいてください。256色下では、「簡単 tz ッ 
トアップ」の画面が正しく表示されまだん。 

V_ J 


9パ V コ>巧雲源スイ ••/ 乎を ON にし、 W / n が OWS を起動します。 

XCyberTrio - NX を搭載した PC 98 - NX を使用している場合は？ 

PC 98 - NX 付属のユーテイリテイ「 CyberTrio - NX 」 が [ アドバンストモード]になつていること 
を確認してください。詳しくは、電子マニュアルの 「tz ツトアップ」の章を参照してください。 


4 イ寸厲のユーテイ U テイ CD をパ V 3> の CO ’ WD ドろイフに入れます。 

簡単 t ットアップが起動します。 

XCD ’ DVD ドライブを搭載していないパソコンの場含は？ 

弊社ホームぺージ ( buffalo . JP ) よリ、 「 M 0- PU 2 シリーズユーティリティ」をダウン□-ドして、 
インストールしてくださし、。また弊社ホームぺージから、本製品の電子マニュアル (PDF ファイル） 
をダウン□ー ドすることちできます。 


本製品のセットで ••/ フ々巧います。 



簡単 tz ットアップ W 外のアプ U ケ) 
シヨンをすべて終了さだます 。 J 

[ M 0- PU 2 シ U — ブユーテイ ■/ 
テイのインストール]をクリッ 
クして反転表示にします。 

@ [開夕台]をクリックします。 


簡単 tz 、 ソトアップの画面に従って US 巨ケーブルを接続します。 USB ドライバ 
がインストールされます。 

※この画面が表示されないときは？ 

ユーティソティ CD 内に収録されている I 團アイコン ( EAS 丫 SETUP . EXE ) をダブルクリックし 
てください。 

X 「次の新しいドライバを t 蘇しています：（じ(下略）」とし、う乂ッ tz - ジが表示されたときは？ 

片トンむレ]をクリ、ソクします。この場合扁単かソトアップ終了樹こ必ずパソ]ンを再起動してください。 

※本製品が認識されないときは？ 

它ットアップが完了しても、 Windows の[マイコンピュータ]やエクスプ □- ラに、[リムーバ 
ブルディスク]アイコンが追加されていない(表示されていない）ときは、 USB ケーブルが正 
しく接続されていない可能性があリます。 

USB ケーブルを接続し直してみてください。 


6 続いで簡単わットでッフ。のニューかち、が厲 V フトまたは 
ドろイ八をを巧に巧; G で選し、[閒始1を々り ••/ 々します。 

降は、画面の指示に従って tz 、 ソトアップをずすめてください。 

付属ソフト、ドライバの詳細については電子マニュアルをお読みください。 
iU 上で、 tz 、 ソトアップは完了でず。 


電子マニュアルを必ずお読みください 

付属のユーティリティ CD には、電子マニュアル （ PDF ファイル）が収録されて 

いまず。必ずお読みください。 

•電子マニュアルの読みかた 

く Windows > 

① ユーティリティ CD を CD - ROM ドライブに tz ットします。 

簡単 tz ットアップが起動します。 

② 「 M 0- PU 2 シリーブのマニュアルを見る」を選択し、[開始]をクリックしま 

す。オンラインマニュアルが画面に表示されます。 

乂 電子マニュアルを読むには、パソコンに Acrobat Reader がインストールされてい 
る必要があリまず。インストールされていないときは、表示される画面の^ッ tz — 
ジに従ってインストールしてくださし、。また、簡単 tz ットアップで「 Acrobat 
Reader のインストール」を選択してもインストールずることができまず。 

X Acrobat Reader の使いかたは、 Acrobat Reader の乂ニュー[ヘルプ]- [Reader 
のヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。 

乂 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。 

< Macintosh > 

付属のユーティリティ CD 内の [ M 0- PU 2 シリーブマニュアル . PDF ] ファ 

イルをダブルクリックすると表示されます。 

乂 電子マニュアルを読むには、 Acrobat Reader がインストールされている必要があ 
リまず。ユーティリティ CD 内の [Acrobat Reader Installer ] ファイルをダブルク 
リックずるとインストールできまず。 

乂 Acrobat Reader の使いかたは、 Acrobat Reader のニュー[ヘルプ]- [Reader 
のヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。 

乂 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。 





























































































ををにお巧いいただ < ために化ずおず y < ださい 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 
守っていただきたい事項を記載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、 
本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事 
項も記載されています。 

パソコンの 故障/トラブルや、データの消失.破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 
品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。 


巧用している表巧と給記号の意は 


警告表示の意味 


A 警舍 

絶巧に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない 
と、使用者が死こまたは、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

/ K 注意 

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 
えられる内容を示しています。 


絵記号の意味 AS ) • の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。 


A 

警告. 注意を促す内容を示します。（例 ： 感電注意） 

〇 

してはいけない事項（禁止事項）を示します。 （例：® 分解禁止） 

• 

しなければならない行為を示します。（例：运プラグをコン七ントから抜く） 


A 警告 


〇 

強制 

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが 
提示する警告や注意指示に従ってください。 

分解禁止 

本製品の分解-改造-修理を自分でしないでください。 

火災•感電-故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあ 
ります。 

〇 

強制 

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を 
配置して〈ださい。 

さわってけがをする恐れがあります。 

禁止 

濡れた手で本製品に触れないで〈ださい。 

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていな 
くても、本製品の故障の原因となります。 

禁止 

イジェクトピンは、小さなお子様の手の届かないところに置いて〈ださい。 

本製品に付属するイジェクトピンは、小さなお子様の手の届かないところに置き、使用後は放置せずに直ちに片付 
けるようにしてください。目をっいたり、飲み込んだりすると大変危険です。 

^ 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグをキ友いて〈ださい。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 

電源プラグを 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 

巧く 

〇 

強制 

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人 
の監視、指導のもとで行うようにして〈ださい。 

を 

電源プラグを 
巧く 

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないで〈ださい。液体や異物が内 
部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いて〈ださい。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポート七ンターまた 
は、お買い求めの販売店にご相談ください。 

(§) 

水場での 
使用禁止 

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないで〈ださい。 

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 

0 

禁止 

レーザー光線を直視しないで〈ださい。 

トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす 
恐れがあります。 


〇 パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカー 
の定める手順に従ってください。 

_強制_ 

^ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないで〈ださい。 

v_y 本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。 

禁止 


O M 0 ディスク内のデータおよびパソコン内のデータ（ハードディスク等）は、必ず他のメ 
ディア（フロッピーディスク、 M 0 ディスク等）にバックアップして〈ださい。 

5S$IJ とくに、修復.再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前•更新後と、常に二重のバックアップを作成さ 
れることをおすすめします。な下のような場合に、データは消失•破損する恐れがあります。 

•誤った使い方をしたとき 
-静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
•故障、修理などのとき 

-パソコンの電源スイッチを OFF にした後、すぐに電源スイッチを ON にしたとき 
-天災による被害を受けたとき 

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いか 
ねますのであらかじめご了承ください。 


S ) 

禁止 


次の場所には設置しないで〈ださい。感電、义災の原因となったり、製品やパソコンに 
悪影響を及ぼすことがあります。 


-強い磁界、静電気が発生するところ 

.温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ 


. ほこりの多いところ 

-振動が発生するところ 

. 平らでないところ 

-直射日光が当たるところ 

•火気の周辺、または熱気のこもるところ 

-漏電、漏水の危険があるところ 


一故障の原因となります。 

一けが、故障、破損の原因となります。 

一転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 
^故障や変形の原因となります。 

一故障や変形の原因となります。 

^故障や感電の原因となります。 


A mo ディスクは次の点にミ主意して大切にお使い〈ださい。 

•M0 ディスクに、直接触れたりしないでください。 

注意 一 M0 ディスクのシャッターをあけて、ディスクに直接触れないでください。汚れたり、傷がつくとデータが読め 

なくなります。 

.M0 ディスクを分解しないでください。 

•衝撃を与えないでください。 

-強い磁界が発生するところに置いたり、近づけたりしないでください。 

^データに悪影響をおよぼす場合があります。 

-ほこりなどにさらさないでください。 

-直が日光を当てないでください。 

- M0 ディスクのクリーニングを行ってください。 

^MO ディスクの表面に、ほこりやたばこの煙などが付着し、 M0 ディスクが正常に動作できなくなることがありま 
す。市販の M0 ディスククリーニングキットを使って、定期的にクリーニングを行ってください。 

- M0 ディスクにラベルを貼るときは、ラベルの貼付位置からはみださないように、しっかりと密着させて貼ってく 
ださい。 

ーラベルの一部がはみだしたり、浮き上がっている状態で M0 ドライブに挿入すると、 

ラベルがドライブ内部で剥がれ、 M0 ディスクが取り出せなくなることがあります。 


市販のレンズクリーナーを使用しないでください。 

市販のレンズクリーナーを使用すると、レンズ部に損傷を与える恐れがあります。レンズ部はほこりが入らない構 
禁止 造になっていますので、レンズのクリーニングは必要ありません。 


本製品にアクセスしているときは、パソコンの電源スイッチを OFF にしたり、システ 
ムをリセットしないで〈ださい。 

llih データが消失、破損する恐れがあります。 

〇 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従つて〈ださい。 

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 

強制 


巧せ製品の情ま目は巧の方法で入手できます 



製品情報 buffalo.jp 
サポート情報 86886 .jp 

イン ター 
ネット 

サポートセンター 

干 457-8520 名古屋市南区柴田本通 4-15 株式会社バッファロー 
本製品のサポートは下記で承っております。 

<ま京 > 03-5781-7260 

月〜金9:30〜19:00 
± 9:30〜12:00/13:00〜17:00 

く名古屋> 052-619-1188 

月〜金9:30〜17:00※祝日を除く 


X 電話番号のおかけ間違いがないようにごを意〈ださし、。 

X 事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてく 
ださし、。 

-コンピュータ名と使用 0 S 
-本製品の製品名とシリアルナンバー 
-現象（具体的なエラーメッセージなど） 

X 受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 
最新の内容は弊社ホームページでご確認〈ださい。 




A 注意 


Q 

禁止 

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで〈ださい。 

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取りあってください。本製品の故障の原因となります。 

S) 

禁止 

本製品の上に物を置かないで〈ださい。 

傷がついたり、故障の原因となります。 

S) 

禁止 

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないで〈ださい。 

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、か 
たくしぼってから拭き取ってください。 

〇 

強制 

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミ 
サッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いて〈ださい。 

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。 

〇 

強制 

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタ 
には手を触れないで〈ださい。 

故障の原因となります。 


〇 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使い 
のパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディス 
強制 ク等）のすベてのデータを M 0 ディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてく 
ださい。 

誤った使いホをしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小 
限に抑えることができます。 

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじ 
めご了承ください。 


ディスク挿入口に、 M 0 ディスクが外のものを挿入しないでください。 

V-V MO ディスクな外のもの（フロッピーディスクなど）を挿入すると、故障や火災の原因となります。 

禁止 


m ディスク を入れたまま移動しないでください。 

動作中や M0 ディスクを入れた状態で本製品を移動しないでください。 

M0 ディスク、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は、必ず M0 ディスクを取り出し、電源スイッチ 
を OFF にしてから行ってください。 


S ) 

禁止 


■ ユーザー登録について 

弊社ホームページ (https://online. buffalo, jp/) にて、 ユーザー 登録できます。 

X ユーザー登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。 

X ユーザー登録後に製品を譲渡した場合、ユーザー登録は変更できません。 

X 本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。 


■ 修理について 

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正し 
く接続や設定をしても改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一 
緒にお送りください。修理票は、弊社ホームページにてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な 
場合は、な下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りください。 


① 返送先 [氏を/住所/電話番号（内線)/ FAX 番号] 

② 平日昼間の連絡先 

[氏名/住所/電話番号(内線) /FAX 番号] 

③ 修理対象の弊社製品名 

④ 弊社製品ハードウてアシリアルナンバー 

⑤ 弊社製品ソフトウエアシリアルナンバー 

⑥ 具体的な症化/エラー メツセー ジ 

⑦ 発生 化況齡めから/ある日突然/環境を変えたら] 


⑨発生頻度 [必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他] 

⑨ コンピユ ータ[本体メーカー名/型番/シリアルナンバー] 

⑩ ハードディスク [メーカー名/型番/シリアルナンバー] 
⑩デイスプレイ [メーカー名/型番/シリアルナンバー] 

⑩その他周辺機器 [メーカーを/型番/シリアルナンバー] 
⑩ 0 S (オペレーテイング.システム） 

[ソフト名/メーカー名/バージョン] 


⑩製品な外の添付品 [付属ソフトなど] 


製品送イ寸先 
電話番号 


干 456-0023 名古屋市熱田区六野 2-1-3 中京倉庫27号棟 
バッファロー 修理センター宛 

052-883-0570 


X ご依頼いただいた修理品レ:1外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはサポートセンター 
へお願いします。 

X 宅配便など、送付の控えが残る方法でお送り〈ださい。郵送は固くお断り致します。 

X 送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社は責任を負いかねますので、輸送 
会社に別途保証をしていただ〈などの措置を取ってください。 

X 修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。 

《ハードディスクやフラッシュメモリなどの記憶装置は、修理の際にデータを消去いたします。また、故障状態によっては 
記憶媒体の交換をすることがあります。お送りいただく前に必要なデータのバックアップを作成しておいてください。な 
お、データ復旧は承っておりませんのでご了承ください。 

X AirStation 、 BroadStation、Link Station は、修理の際に製品購入時の状態に戻るため、接続ユーザ名/パスワード/無線 
暗号キー州 EP ) などお客様が書き込んだ設定内容が消去されます。修理完了後、巧度設定が必要です。お送りいただ〈前 
に、設定内容をメモしておいてください。 

X 修理期間は、製品の到着後7曰程度（弊社営業日数）を予定しております。 


^ M 0 ディスクを途中まで入れた状態で放置しないで〈ださい。 

本製品内部にほこりが入り、故障の原因となります。 

禁止 


はじめにお読み〈ださい 
2003年10月16日第2版発行発行株式会社バッファロー 

PY 00- 29010 - DM 10-02 [2^ C 10-004 


























































